CAMPEONATO ITALIANO - 2021/2022 
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31/10/2021 ds 16:45 
A Fobio Moresca 
O siacio Olimpico (Roma) 


Nicolô Zaniolo 
Rick Karsdorp & 
Zlatan Ibrahimovié 
Zlatan Ibrahimovié 
1 Theo Hernández 
Gianluca Mancini 
X Zlatan Ibrahimovié (gol anulado) 
“3 Franck Kessié (pênalti) 
% Fikayo Tomori 
NTheo Hernández 
) Davide Calabria 
% Olivier Giroud 
DD Franck Kessié 
Stephan El Shaarawy 3 
Jordan Veretout 


La Estatísticas 


Posse de bola (%) 
Total de passes 
Passes corretos (%) 
Total de chutes 
Chutes no gol 
Escanteios 


Faltas cometidas 


à Escalações 
Roma Milan 


1. Rui Patrício 1. Ciprian Tátárusanu 
42. Rick Karsdorp & 2. Davide Calabria (0) & 
3. Ibafiez 19. Theo Hernêndez & 
45. Matias Via 23. Fikayo Tomori & 
23. Gianluca Mancini 24, Simon Kjzer 
4. Bryan Cristante Ja. Ismasl Bennacer 
7. Lorenzo Pellegrini (c) 417. Rafael Leão 
17. Jordan Veretout & 4 33. Rade Krunié 
22, Nicolô Zaniolo & 4 56. Alexis Saelemaekers 
477. Henrikh Mkhitaryan 75. Franck Kessié (3) D 
45. Tammy Abraham 411. Zlatan Ibrahimovi 


Banco de Reservas 


63. P Boer 83. Antonio Mirante 
87. Daniel Fuzato 96, Andreas Jungdal 
13. Riccardo Calafion 5. Fodé Ballo-Touré 
24, Marash Kumbulla f'13. Alessio Romagnoli 
6s. E Tipi 14. Andrea Conti 
52. Edoardo Bove 20. Pierre Kalulu Kyatengwa 
55. Ebrima Darboe 46. Matteo Gabbia 
111. Carles Pérez f'a Sandro Tonali 
1 14. Eldor Shomurodov 10. Brahim Díaz 
59, Nicola Zalewski f/41. Tiemoué Bakayoko 
1 64. Felix Ohene Afena-Gyan ts. Olivier Giroud & 
f'92. Stephan El Shaarawy 3 27. Daniel Maldini 





